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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 


Flenco n. 28 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, 
- disposte con decreto ministeriale n. 3867/R .in data 31 dicembre 19602 


i 
Î 
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‘@ è 
È SPECIALITÀ MEDICINALI . Data Numero Data 
KE : ne DITTA ‘E SEDE di |. di . | dichiarazione 
- serie; categorie e confezioni registrazione | registrazione di rinuncia 
| sna Î 
1 Pillole Falcone 30 pillole LL... . {Falcone Lab. Farmac. - Ales I 10- 5-1955 | 9.991 17-12-1962 
sandria, via Milano, 9 
ziIzoacridina per uso veterinario pomata g. 100 . .| Istituto Zooprofifatticà speri-| 4- 8-1956 | 11.440 21-12-1963 
j- mentale della Lombardia ei ” Î 
dell'Emilia - Brescia, via Cre-i 
mona; 282 | | 
3i zoadit per uso veterinario fiale 3x5 cc. tipo nor- Id. | 18- 1-1957 | 12.069 21-12-1665 
«male : I 
4'Izoallergil per uso veterinario pomata antist. tubo Ia. 10- 3-1958 | 11..677/. 21-12-1963 
g. 100 (cat.) : 
BI ISOGICORRiE per uso: veterinario fiale.3x5 cc. . + Ia. 18- 1-1957 | 12.072 21-12-1962 
6 Ezochinone per uso.veterinario 12 compresse . . Id. 25- 5-1957| 12.482 21-12-1962 
7|Izochinone per uso veterinario polvere busta g. 30| Id. 26- 65-1957 | 12.482/A 21-12-1962 
feat.) 
8: Zzocorion per. uso. veterinario flac. iniettabile Ia. ! 8- 61958 1 15.178 21-12-1962 
} 1000 UI + solvente | 27- 5-1959 | 
9| Izocorton; per. uso veterinario flac. ReMaDia Ida. | 8--6-1958 | 15.176/1 21-12-1962 
_ 3000" UI + solvente (serie) | 29- 5-1959 
10 Izoevit per uso veterinario fiale 3x5 ce. tipo nor- Id. 7- 2-1957 | 12.090 21-12-1962 
male 
11| Izokappa-per uso veterinario fiala 5 cc. x 100 mg. Id. 13- 8-1958 i 14.102 21-12-1962 
12 Isoguanîl per uso veterinario - 12 compresse . . . Id. 8- 5-1907 | 12.490 21-32-1962 
13/5: zoniazide ‘per uso veterinario 50 compresse da Id. 07- 2-1957 | 12.111/A 21-12-1962 
i :2 0,2. (cat.) : : 

14 Izopenicillina per uso veterinario ‘flac. iniettabile 1a. 12- 9-1957 | 13.048 21-12-1962 
| ‘200,000 UI po 
15; Izopenicillina per uso veterinario - fac. iniettabile Id. 12- 9-1957 | 13.048/1 ‘21-12-1962 
-500.900 UI (serie) l I ì : 
16|Izopenicillina per uso veterinario flac. iniettabile Id. 12- 9-1957 | 13.048/A | 21-12-1962 

: I 3.000.000 UI oleoso (cati). 
17} Izosergon per uso veterinario flac. inieit. 1000. UI ra. 28- 4-1958 | 13.823 21-12-1962 
+ solv ente : : 
18; Isosterina per uso veterinario flac. tappo perf: da Ià. 23- 4-1959 | 15.069 21-12-1962 
15 cc, - i 
19|Izotestosterone per uso veterinario flac. iniett. 20 Id. 29- 8-1959. | 15.559 21-12-1962 
ce. x 250 mg. | 
20; Izostreptocol. per uso veterinario 10 buste polvere Ia. 4 20-12-1960 | 18.112. 21-12-1962 
g. 10° i 
g1|Izosulfacol, per uso. veterinario 10 buste polvere Id. 20-12-1960 | 18.226 21-12-1962 
i g. 10 Ù i* At i 
22 Isotriciltina per uso veterinario flac. iniett. 500.000 Ia. . 13- 3-1958 È, 13.595 - 21-12-1962 
} UI 
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5 SPECIALITÀ MEDICINALI Dale | 
€ DITTA E SEDE di 
"a serie, categorie e confezioni registrazione | 
| : | 
23) Izovitamina PP per uso veterinario fiale 3x5 cc. {Istituto . Zooprofilattico Speri-! 17- 6-1958 
mentale della Lombardia e 
dell'Emilia - Brescia, via Cre-| 
mona, 283. 
24! Gynopenicitlina 5 ovuli g. 5 UO 5500 normale, 5| Laboratori Eli ovit, Brescia, vial 4- 2-1953 
ovuli g. 5 HO 10.006 forte Marsala, 31-c 
25 deticalcium fiale 5x3 cc. al 79%. . + 0 + + +| Bonomelli Farmaceutici, Dol-| 7-11-1956 
; zago {Como}, via Montecuc- 
coli, 1 
4cticalcium fiale 5x10 cc. al 7% teezie) è aaa 1a. 7-11-1956 
n Acticalcium fiale bx5 cc. at 10% ferie) 0. Id. 7-11-1956 
28; Acticalcium fiale 35x10 co. al 10% (serie) . .. . . Ia. 7-11-1956 
È Megapan flacone g ‘150 . LA Id. 13-10-1950 
90! VNeurotrofina sciroeppa 125 cc. balsamico, soluzione Pagni Raffaello Istituto Farma-| 24-11-1953 
| acquosa 125 ce. diabetici, sciroppo 125 co. eupep-| co Biglogico, Firenze, via V. 
| tico, fiale Mx2 ec. bromarsenicale, sciroppo 125] da Bisticci, 4 
| ee. bromarsenicale 
3li Pulmochinidrolo 19 confetti (cat) >. . ++ e è» + Ia. 30- 3-1954 
s2j Lex Ayar sciroppo gr. 200... + 1 « n s a .|Prodotti Treis di Lungaro G.,! 30-10-1956 
| Genova, salita. Giusti, 9/8 
33; Pasalicilato 60 compresse . . . + + a « se +|lFarge, Farmac. Genovesi, Ge-: 11-10-1954 


34 Catamin unguento tubo g. 30, 55, 120 . è « 


35) Dobalgin 4 compressa g. 0,3... .., 
361 Drenural 20 compresse g. 0,35... .. 
37) Eunarcon 1 fiala da 5 cc., 1 fiala da 
38 Nea Erai 19 e 20 campresse g. 0,50... 
38' Noctal 4 compresse... .... 4.1. 
40} Otobintin 5 fiale da 11 co. . LL... 
41] Pernocton 4 compresse g. 02... ... 
42i Pernocton 1 fiala da 5 ce. (cat.) . ... 
43 Salipirina 10 e 20 compresse . . .... 


441 Coledrin fiale 3x5 ec. (serie car) . ... 
45|Coledrin fiale 93x10 ce. (serie cat.) . . . 


; Teofizina fiale 3x10 cc, end. {serie cat.} 
&7| Sepio 4 15 compresse g. 1 . . . 


48! Septo 4 30 compresse g. 0,5 (serie) 
49 Cardiodest flacone gocce 110 co. (cat) . . 


50| 4ntitirotdina 


5l; Antiliroîdina Moebius fiale 5x1 cc. (cat.) 
52° Antitiroidina 
53, Antitiroidina 
54: Bellacristin 50 compresse 


55; Bilamid 50 compresse . . 0.0... + 4% 


Pi Bilamid Coltna granulato g. 50 (cat.) .. 
Bi Ergotren 3 fiale da 1 ce., 10 fiale da 1 co. 
25) Ergotren flac. gocce 5 @ 10 ce. (cat.) . 

59! Ergotren 10 e 29 confetti (cat). 


Moebius flacone gocce 10 cc. 


nr re ae e e 1 


. 


. 


. 


. 


* 


Erion. ufo umano 20 confetti g. 0,05 forte (serie) 


° 


Moebius 10 compresse £. 0,59 {cat.) 
Moebius 20 compresse g. 0,05. {eat}; 


. 


- | Biotrading 


È 
| 


nova, via Tortona, 12 
Anonima. Chimico Farmacenti-! 


ca, 
n. 


Milano, via M. 


75 


Athena Medicinali, Milano, via 


Benigno Crespi, 24 
Id. 


Id. 


Prodotti Beolet, ni 
nuova strada Rivoltana 


Id. 


Co., 
Montenapojeone, 20 


a Industri la Chimica S. 
, Milano, via E. Folli, 50 


Milano, 


Melloni 


i 


| 


via] 


Ì 
ì 
î 


22- 6-1956 


30- 9-1953 
15- 61957 
6-10-1951 
30- 1-1957 
19-11-1957 


4 1-1956 - 


5-11-1956 
9 7-1957 
12-11-1957 
24- 9-1960 


24- 9-1960 


27- 9-1960 | 


15- 6-1961 


15- 6-1961 


10- 4-1959 ; 


16- 5-1958 


16- 5-1958 | 
.16- 5-1958 
16- 5-1958 | 
:16- 5-1958 | 


15- 41948 


21- 6-1952 


20- 4-1955 
23- 5-1959 


23- 5-1959. 


23- 5-1950 
11- 8-1958 


Numero Data 
di | dichiarazione 
registrazione | di rinuncia 
13.948 21-12-1962 
7.425 21-12-1962 
1.401 20-12-1962 
1.491/1 20-12-1962 
1.491/2 | 20-12-1962 
1.491/3 20-12-1962 
4.027 20-12-1962 
8.357 18-12-1962 
4.995/A | 18-12-1962 
6.468 20-12-1962 
9.446 18-12-1962 
11.284 18-10-1962 
8.167 18-10-1962 
12.628 i 18-10-1962 
5.420 | 18-10-1962 
12.052 } 18-10-1962 
13.095 18-10-1962 
10.688 18-10-1962 
11.795 18-10-1962 
11.795/B | 18-10-1962 
13.250 | 18-10-1962 
T9L/A-1 | 19-12-1962 
791/A-2 | 19-12-1962 
2.950/A-1 | 19-12-1962 
9.057 | 20-12-1962 
9.057,1 | 20-12-1962 
15.015/A | 12-12-1962 
5.832 12-19-1962 
5.832/A° | 12-12-1962 
5.832/B | 12-12-1962 
5.832;C © 12-12-1963 
10.280 | 12-12-1962 
1.307 | -12-12-1962 
1.307B | 12-12-1662 
| 16.170 | 12-12-1962 
15.170/A | 12-12-1962 
15.170/B | 12-12-1962 
8.640/1- | 12-12-1962 
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Da; SPECIALITÀ MEDICINALI Data Numero Data 
Ss . . de DIITA E SED®H di di dichiarazione 
Te scrie, categorie e confezioni registrazione | registrazione | di rinuncia 
DA 
AAA B12 gocce 10 cc. (cat.) . + + e è + Bracco Industria Chimica S.p.A.! 11- 4-1958 | 8.,323/A # 12-12-1962 
Milano, via E. Folli, 50 
62'Isopici flacone tarato di 50 cc. set dal da « ie Id. 8- 2-1958 | 13.509 12-12-1962 
63|Jcduron B flacone 100 cc. (serie cat.) . +. +. +» Ia. 7- 3-1960 | 6,359/A-1; 12-12-1962 
64} Luminale Sodico 5 fiale g. 0,22 x e 00. Id. 16- 5-1958 2.860/1 12-12-1962 
2 Luminale compresse -50 da g. 0,10 di eran i Id. 16- 5-1958 2.860/B 12-12-1962 
66! Luminale compresse 50 da g. 0,30 a) VR eee Ida, 16- 5-1958 } 2.860/C 12-12-1962 
67| Pas Cilag fiale 5x10 cc soluz. al 20% è Id. 4- 3-1952 | 2.547 12-12-1962 
68| Pas Cilag sale sodico 5 fiale g. 2,32 sostanza fiale Id. 4- 3-1952 | 2.547/A 12-12-1062 
5x10 ce. (cat.) 
69| Pas Cilag granulare al 65% flacone 125 g. (cat.) . Id. 4-.3-1952 | 2. Na 12-12-1962 
70| Propyliodon flacone 20 cc. (cat.) 0. +8 a» Id. 14-12-1959 271/A 12-12-1962 
71| Vigantolo forte 3 compresse mg. 5 da 200.000 UI Id. 3- 6-1958 | 8. L.. 12-32-1962 
{cat.) 
72|Vogan 20 capsule... ++ +0 + 0 6 6 è @ Id. 7- 6-1958 | 8.575 12 -12-1962 
73| Vogan fiale 3x1 cc. (Cat.) +. ea e 0 0 0» | Id. 7- 6-1958 | 8.475/A | 19-12 1962 
74! Antibtocon Bouty 19 conio. . + è. i è a è Laboratori Bounty, Milano, via! 19-11-1959 | 16.397 3-12-1962 
Vanvitelli, 6 | 
76l Canfochinîd 25 confetti g. 0,25 +00 00 Id. 17- 8-1955 | 10.319 i 93-12-1963 
76! Canfochinia 25 confetti £. 0.50... 4...» ld. 17 sins | 10.3191 | 23-12-1962 
| 5- 41950 | | | 
vi Epa biacolina fiale 6x5 cc. fiale 12x5 ce. i Id. | 28- 9-1949 | 2.397 i 5-12.1962 
78! Epa biccolina 5 supposte adulti (cat.), 5 supposte { id. 23- 3-1955 | 2.397/B | 83-12-1962 
bambini (cat.) | 
79! Galarsoto flacone gocce 20 ce. (cat.) . | 1a. | 30- 1-1957 | 12.166/A- | 3-12 1962 
go! Luostero! SN snpsule gelatinosa " ! td. È 94 101950 11.757 "9121982 
| i 21-10-1959 | | 
81! Miorelar fiale 7x10 cc. alata ana Ia. | 18- 8-1955 | 10.330 | 3-12-1962 
82| Nuclinkd 50 confetti a ee ra. | 17- 6-1955 | 10.147 3 12 1982 
83! Pentamuyl Bouty 30 compresse A è A Ia. 27- 9-1955 | 10.384 3-12-1962 
84' Pentamyl Bouty flacone gocce 20 ce. (cat.) . i Ia. 27- 9-1955 | 10.384/A 3-12-1962 
85. Pentamyl Bouty 30 compresse (cat. c/barbifurico) rd. 27- 9-1955 | 10.384/B 3-12-1962 
86. Tio Urasin 30 compresse . nea è / Id. 17-11-1955 | 10.560 3 12-1962 
87! Discuralin fiale 6x1 co. ce 0 0 0 a + | Chinoin S.p.A., Milano, via G.| 14-12-1956 : 11.966 14-12-1962 
Zanella, 3 
88! Medobis fiala 2x% cc. 0080 Id. 18- 6-1948 1.320 14-12-1962 
89| Novocilline forte fiacone 400.000 U. (cat.) . ... Id. 18- 6-1951 4.379/A 14-12-1963 
90| Novurit 20 confetti . 0°. 0a Ta. 1- 6-1955 | 2.276/A 14-12-1962 
Oli Panafiu 10 compresse dda) die ca Ia. 23- 9-1949 | 2.353 14-12-1962 
4- 8-1950 
92) Hubrophen fiale 5x10 ce. SCE ap SAL Pa cer even le Id. 15- 5-1948 | 1.339 14-12-1962 
93: Solcomycine solubile 25 fiac. 1.000.000 + g. 0,25 Id. 65-10-1955 | 9.268/D 14-12-1962 
(cat.) 
94| Surparina fiale 6x2,2 cc. ei ina Id. 2- 2-1951 | 4.437 14-12-1962 
051 Ultraciclina 8 capsule mg. 50 ped. (cat.) La Id. 30-12-1958 | 14.571/A 14-12-1962 
06 Estratto renale Choay 40 compresse ctg. 50, + .| Laboratorio = Choay, Parigi] 16- 9-1949 | 2.452 20-10-1962 
i {Francia}, rappresentata in 
Italla dalla ditta S.L.M. So- 
cietà Italiana — Medicinali 
Choay, Milano, via Montero- 
sa, si 
97: Nitrositol Sedans 40 compresse sedative . 3 , .|Christiaens Itallana S.p.A., Mi-| 26-10-1953 | 8.248 22-10-1962 
| lano, via S, Cecilia, 5 
98) Fitofosfina vitaminizzata 40. compresse fiacone| Cooperativa Farmaceutica S.A.| 5- 1-1952 | 8.785 19-12-1062 
polvere g. 25 Milano, via Passione, % 
Op nsfaran ag Azz: i ) semplice . . 3 a. Ià. 14- 4-1953 | 7.642 19-12-1962 
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IS) / : Rea DITTA E SEDE di di dichiarazione 
i serie, categorie e confezioni registrazione | registrazione | di rinuncia 
100| Fosfogenil fiale 12x1 cc. tipo semplice, fiale 13x1 |Cooperativa Farmaceutica S.A.,| 14- 4-1953 | 7.643 19-12-1962 
cc. tipo valerianata Milano, via Passione, 8 
101| Ortamide KC 59 compresse g. 0,60... + «+ Id. 4- 6-1952 | 5.388 19-12-1962 
102) Paradin 2 e 10 compresse REA SEE Istituto De Angeli S.p.A., Mi-| 30- 1-1953 | 5.582 18-12-1962 
"ano, via Serio, 15 
103! Acetilarsano fiale 10x3 cc. per adulti fiale 10x2 cc. | S.A, Farmaceutici Italia « Far- 
; per bambini mitalia », Milano, largo Do-| 24- 2-1951 | 4.564 13-12-1962 
| negani, 1-2 
104; Acido folco Farmitalia 20 compresse mg. 5, fiale Id. 11-11-1948 1.654 13-12-1962 
5x1 cc. da mg. 15 
105! Artrone flacone i0 cc. soluzione R : 1a. 12- 2-1951 | 4.433 13-12-1962 
106. Bromopromazinil 5 supposte Id. 1- 8-1956 | 11.396 13-12-1963 
107! Crisalbina 1 fia'‘a da g. 0,025 polvere, 1 fiala da 1a. 7- 5-1951 | 4.838 13-12-1962 
g. 0,054 polvere, 1 fiaia da g. 0,100 polvere, 1 fiala 
da g. 0,150 polvere, 1 fiala da g. 0,200 polvere, 
1 fiala da g. 0,250 polvere 
108 Cutosolo flacone 75° g Id. 20- 1-1950 | 2.859 13-12-1962 
109i Deidroral compresse 10 mg. 1, compresse 30 Id. S- 8-1950 | 3.724 13-12-1962 
iny 0,05 
110! Des.sano Hlacone 500 ce. soluzione al 6% 1a. 26- 7-1953 | 8.020 13-12-1962 
111} Diaminocilina 20 compresse da 109.000 UI, flacone Id. 27-10-1953 8.298 29-11-1962 
do ce. sciroppo, flacone .50 cc. sciroppo c/sulf. 
112) Diaminociilina 12 compresse 200.000 U1, 12 com- Id. 4- 2-1954 | 8.298/A 29-11-1962 
presse 2.10.000 UI e sulf., sciroppo 50 cc. 60.000 UI, 
sciroppo 50 cc. 60.000 UI e sulf. 
113) Epatovena fiale 5x5 cc. flacone 10 cc. soluzione Id. 6-10-1950 | 3.894 13-12-1962 
20% 
114; EFupsycon 5 compresse mg. 5 Ia. 27-10-1959 | 16.079 13-12-1962 
115 Eupsycon fiale 4x1 cc. da 5 mg. (cat.) Id. 27-10-1959 | 16.079/A 13-12-1963 
116] Furma 939 uso umano fiale 5x1 g. Id. 24- 2-1950 | 2.882 13-12-1962 
117| farma 9% per uso veterinario 5 fiale x 1 g., 5 fia- Id. 24- 2-1950 | 2.882 13-12-1962 
. le x 2g 
118| Farmecol flacone sciroppo 300 g. 1a. 24- 4-1951 | 4.800 13-12-1962 
119! Farmisulfina per uso veterinario 12 compresse | Id. 20- 8-1959 | 15.387 13-12-1962 
da g. 2 
120| Farmisulfina per uso veterinario 6 boli da g. 8 Id. 20- 8-1959 | 15.387/A 13-12-1962 
(cat.) 
121) Formoseptale 20 compresse da g. 0,50 Id. 15-11-1949 | 2.652 13-12-1962 
122) Gamefar 15 compresse da g. 0,01 . sta: a Ia. 10- 9-1949 2.247 13-12-1962 
123| Gonovaccino fiale 6x1 cc. I Ia. 18- 1>1951 | 4.413 13-12-1962 
124) Idrotensina 30 compresse Ja. 19- 1-1961 | 18.140 13-12-1962 
125] Italchina compresse 20 da g, 0,10, compresse 20 da Id. 25- 3-1949 | ‘1.896 13-12-1963 
g. 0,65, fiale 6x0,125 g., fiale 2x0,375 £. 
126| Murelazin flacone g. 0,50+solvente . Id. 265- 6-1958 | 14,026 13-12-1962 
127! Neoluatolo fiale 3x2,5 cc. RR Ia. 10- 3-1951 4.606 13-12-1962 
128| Neptale fiale 3x1,5 ce. Id. 6- 4-1951 4.712 13-12-1962 
129| Nivarire compresse 20 da g. 0,15 Ia. 6- 2-1959 | 14.782 13-12-1962 
130} Novarsenobenzola 1 fiala x g. 0,15, 1 fiala x g. 0 ,30; Ia. 9- 3-1951 | 4.582 13-12-1962 
1 fiala x g. 0,45, 1 fiala Xx g. 0,69, 1 fiala per 
2.05, 1 fiala x g. 0,90 
131| Pensepiale compresse 20 da 100,000 UI Id. 24- 7-1953 | 8.021 13-12-1962 
132] Pluscaina flacone 20 cc. soluz. 0,5%, flacone 50 cc. Id. 18- 6-1953 | 7.712 28-11-1962 
soluz. 0,5%, flacone 50 cc. soluz. 1%, flacone 
20 cc. soluz. 2%, flacone 50 cc. soluz: 2%, fia- 
cone. 20 cc. soluz, 0,5% c/adrenalina, flacone 
Bice. soluz. 0,5% c/adrenalina, flacone 20 co. 
soliz. 1% c/adrenalina, flacone 50 cc. soluz 1% 
e/adrenalina, flacone 20, cè. soluz. 2% c/adrena 
Lina, flacone 50 ce. soluz. 2% c/adrenalina, fla- 
cons Po co. soluz. 2% c/iperadrenalina ; | 
133 Rinovaccino iubo pomata g..6...... 6. Ja. 28- 5-1960] 17.487 13-12-1962 
134| Rubilio. fiale 6x3 GC. SOSP. 10%. + 6 +0| Ja. 21-. 5-1951.| 4.859 13-12-1963 
195] Rutonale compresse 20 g. 0,20... ... Id. 18-12-1950 | 4.301 13-12-1903 
136|Sele 15:‘compresserg. 0,020. 2 e 0 0066 Ia. 17- 1-1944 “4 13-13-1962 


serie, categorie e confezioni 


registra zione | 


lira gi 


registrazione 
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SPECIALITÀ MEDICINALI age Sucre Date: - 
DITTA E SEDE di di dichiarazione 


di rinuncia 


} N. d'ordine || 


137 Stovarsolo sodico 1 fiala g. 0,50, 1 fiala g. 1. . 


138} Streptomicina complesso cloro calcio ftacone g. 1 
iniettabile, fiacone g, 3 iniettabile 
Sulfonazina confetti 20 2. 0,330... 60 0 1 è 
140| Sulfonazina fiale 3x5 cc. soluz, 40%. + + s 
14li Tiocarbazil 20 compresse g. 0,025... e. € n a è 
142:Tochergamina fiale 5x1 ce. da mg. 2 . . + 
143FUleuvaccino 6 fiale con dost progressive . . +. . 
144} Chemì metrina per uso veterinario 10 candelette 


139| 


145| Trisulfan per uso veterinario boccetta 50 ce. soluz. 
. 20% (cat.) 
146| Cardiosintol 30 compresse, fiacone gocce 15 cc., 
fiale 6x2 cc, 


147| Palivermil 20 compresse mg. 75. aes. . 


148: Agacore 6 supposte g. 1,3xmg 50 (cat)... + 


% Endociclina flac. iniettabile 100 mg+solvente . . 
si Endociclina flac. iniett. 200. mg.+solvente 


151) Quinby fiale 12X3 co... 0... 


{serie} 


152) Sodothiol fiale 5x5 cc. (serie) .°. . +. a 
153! Tonicorina fiale 6x1 cc. . . . . ‘è 
154 Didrofillina 10 supposte g. 0,20 (i "è 


» 

4, © 
. 

. 


155) Didrofillina 30 e 50 campresse g. 0,20 (cat)... 


1561 Didrofillina jodata fiale 5x3 ce. (cat.) . . 


157! Didrofillina jodata 10. supposte g. 2 (cat.) . .. 


158) Didrofillina efedrina 50 e 50 compresse £. 0,20 (cat.). 


150: Didrofiliina sparteina fiale 10x2 cc. (cat.) . . . . 
160! Didrofillina sparteina 10 supposte g. 2 (cat.).. 


161 
162 


Mesonitra sedativo 20 compresse g. 0,20 (cat.) . . 

Mesonitra R tipo normale 50 compresse g. 
(cat.) 

Reociclina 8 capsule mg, 100 (serie ped.) . . . +. 


163; 
Toni 50 compresse mg. 20 (cat) . ... + 


164 


1651 Magriz 25 compresse. . . 0.0.0... =» ca 
166: Amaro medicinale Biterol seiroppo 150 e 660 cc, . 


iù Gn fiale 3X1 CC. «o + ou ee 000 n 


168: Neuiralgico 4 compresse. o. ++ e 08 6» 


169] 4sadol 2, 4, 10 e 20 compresse g; 0,50... .. 


170| Belledon Zambeletti flacone gocce g. 10, 20 com- 
. presse, fiale 6x1 cc. 


171|Neo. theonitrol 40 discoidi . . , . 
193; Stra) 25 compresse mg. 200. Le 00808 


se 0 c » 


I 


SA. Farmaceutici Italia « Far- 
mitalia », Milano, largo Do- 
negani, 12 

Id. 


Ia. 

Id, 

Id. 

Ia. 

Ia. 

Carla Erba S.p.A., Milano, via 

C. Imbonati, 24 
Ida. 


Halfarmaco, Milano, viale 
Fulvio Testi, 339 (già del 
ditta Torre Farmac. di 
. lano) 

Istituto Luso Farmaco d'Italia, 
Milano, via Carnia, 26 

Mugolio di L. Picollo & G., ML 
lano, via B. Lanino, 5 

Lab. Farmac. Maestretti, Mila- 
no, via Gran Sasso, 18 

Ia. 

Lab. Farmac. A. Malizia, Mi- 

lano, via Giacosa, 31 
Id. 
Id. 

Osfa Biofarmaceutici, Milano, 

via G. da Cermenate, 4 
Id. 


Mi. 


Id. 
Id. 


Id. 


Ia. 
Id. 


Id. 
Ida. 


Id. 
Id. 


8- 4-1952 


10- 1-1953 


12-12-1949 
8- 2-1950 | 
24- 7-1950 
20- 9-1952 
28-12-1950 
13- 8-1958 


Ù 
n 
© 
5 8 


26- 19007, 
71951 
89-11-1959 { 
8-10-1960 | 
8-11-1958 | 
29-11-1960 


mpaciee sar giano a seo 


°8-10-1960 | 
56-10-1954 
8-10-1960 | 
23-11-1960 
9- 6-1954 
8-10-1960 | 
9- 6-1954 | 
8-10-1960 
26- 4-1955 


26- 4-1955 


19-11-1959 | 
23- 2-1952 | 
5-10-1955 | 


Pierrel, Milano, via Turati, 30; 22-12-1958 ; 
U. Ravizza Soc. Acc, per l'In.| 30-10-1958 | 


dustria Chimica e Farmaceu: 

tica, Milano, via Pannonia, i 
Laboratori Italiani Robin, Mii 

lano, via G. Gevone, 66 


Wells Farmaceutici, Milano, 


via C. Menotti, 34 (già della! 


ditta, G. Pollini di Milano) © 
Laboratori Winthrop, 
via Pirelli, 32 


Milano,| 18- 9-1961 


15- 51940 |; 


1- 4-1958 


Zambeletti dott, L., Milano, via! 23- 8-1949 | 


L. Zambeletti, 14 
Ta. 
Ia. 


} 
È 
9 2-1953 | 
12- 7-1961 


1.850/A 


1.850/B. 


3.665 
"097 
4.340 
14.193 


2.163/E 


7.774 


16.032 
15.970; 
19.234 


18.254/1 
9.912 


9.957/A 
4.926 

3.923/A 
3.923/B 
3.923/F 


3.923/G 


3.923/0” 


3.929/M 
3.923/N 


3.940/A 

3,940/B 
16.396/1 

D.7I7/A 


14,669 
10.350 


5.979 
14.359 


i 
| 


13-12-1962 


3-12-1962 
32-12-1982 


S-12-1862 


vali 29-11-1962 
| 
| 


‘13-12-1963 
19-12-1962 


19-12-1962 


29-10-1962 
11-12-1962 


12-12-1962 


12-12-1962 
21-12-1962 


21-12-1962 


21-19-1963" 
4-19 


1962 
4-12-1962 
4-12-1962 


4-12-1962 


4-12-1962 
4-12-1962 


— 4-12-1962 
4-12-1962 


4-12-1962 
4-12-1962 


22-12-1962 
| 29-11-1962 
| 30-11-1962 


@-11-1962 


21-12-1962: 
| 27-19-1962 


27-12-1963 
27-12-1962 
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Industria Chimica Sezione! 


o Ì 
SÌ SPECIALITÀ MEDICINALI o DAS Prezuere | Data 
$ | . te DITTA E SEDE di di i dichiarazione 
x ; serie, categorie e confezioni | registrazione registrazione i di rinuncia 
© î “= 
173 Theontitrol 40 discoldi =... es a sa è «| Zambeletti dott. L., Milano,: 14 1-1952 | 5.817 27-12-1963 
Ì via L. Zambeletti, 14 | 
174; Sulfadimeta 20 compresse g. 0,30. + è è + + |Savoma Medicinali S. p, A.,i 4-10-1949;| 2.500 3-12-1962 
| Parma, via Baganza, 2 
75: Sulfadimeta 6 supposte alla penicillina (cat.} . Id. 11- 2-19568 | 2.500/D 3-12-1962 
1761 Aminergo flacone g. 100 polvere uso orale, fiale | Laboratorio Guidotti & C., Pi-: 4- 4-1949 | 1.824 12-12-1962 
ni 5x10cc., fialone da 100, 200 e 250 cc. sa, via Trieste, 27 | 
Aminergo fiale 10x? cc., fiale 6x5 cc., fialone da Id. 8- 5-1954: 1.824 12-12-1962 
500 co. 
178; Aminergo sciroppo 260 g. uso orale (cat.) Id. 8- 5-1954 | 1.524/A 12-12-1903 
179! Amvinergo B12 fiale 10x2 cc. gamma 2, fiale 6x5 co. Id. 7- 5-1954 | 1.824/B | 12-12-1962 
gamma 5, fiale 5x10 cc. gamma 10 | 
180! Rilaquil 20 compresse mg. 100 Gila atene Id. 23- 4-1960 | 17.035 | 12-12-1962 
181; Misulfin flacone sciroppo 100 cc. {cat.) + « + » .| Farmaceutici Nistri S.p.A., Pi-! 18- 5-1961 | 16.417/A 26-10-1962 
| ° sa, via Pietrasantina, 45/f I 
182! Aberil fiale 10x0,005 £. {cat.) «e 3 a a «| Caber Farmaceutici S.a.5., Ra- 20-10-1950 | 3.883 10-12-1962 
| venna, via Trieste, 4i 23- 5-1951 
183: Altociclina 8 e 12 compresse (serie ped.) + è » + Id. 13-11-1961 | 16.4821 | 10-12-1962 
184) Camacodile fiale 2, 5 e 10 cc. ‘0 0 Ia. o 6-1948 1.375 13-12-1962 
185: Carbaltriazina supposte bambini (cat.) . +... Id. 12- 3-1942! 4.0921/A 10-12-1962 
186| Carbatriazina supposte adulti (cat.) URL Id. IRL19007 4.921/B 10-12-1962 
187) Carbatriazina Caber con penicillina 2 supposte Id. S- 4-1954.i 4.921/C 10-12-1962 
LA 1,25 da 100.000 UI, 2 supposte g. 2,50 da 300.000 
188ì Kanacol 10 capsule g. 0,5 dice Roe Ià, 26-10-1960 | 17.903 13-12-1962 
Les eno flacone £. 50 elio {cat.) . è + e & IA, 26-10-1960. ! 17.903/A 13-12-1962 
190! Lutiphos fiale 2 e 5 RARE Id. 1l- 41952] 665 10-12-1962 
191 Sodiosalicil fiale a "CC. e 000» Id. 18- 6-1948| 1.378 19-12-1962 
192: Vifamina D2 fiala 1x2 ce. da 609.000 UI . . . Ia. -22-10-1952 7.193 10-12-1962 
193! Vilamina D2 fiale 2x1 co. da 300.000 UI (serie) Id. 8- 9-1954 1 7.193/A 10-12-1962 
194 Mistol flacone contagocce 15 ce., flacone nebuliz-! Consorzio Neoterapico Nazio-! 23- 6-1956! 11.312 14-12-1962 
; Zatore 15 ce, : nale, Roma, via di Priscilla; 2- 5-1959 | 
i I nn. 101 
195'Telidal 20 6 40 confetti. . . + + 0 0 + + i Farga]l Lab. Biochimico, Roma,' 30-10-1962 | 19.886 poni 
o via Dardanelli, 21 | 
196 Calcio Gewo fiale 10x19 cc., fiale 10X5 ce. . 4 .!Figli di Fdordo Geistlich S À.; 10- 5-1954 | 8.937 12- 3-1962 
I 


Pharma di Wolhusen (Sviz- 
CI zera), già rappresentata in 
Italia dalla ditta Prod. Erma 
di Milano, ora dalla ditta 
Fatmempor, Roma, via Liven-; 
za, 7° | 


mr Ciuporubrin fiacone sciroppo {cat.) . + a e » .| Hoffmann Lampis, Roma, via 23- 6-1961 | 15.021/B 11-10-1962 


' Tiburtina, 1233 | 
198 Epapuer 13 flac. graduati da 5 co. , . + e a .| Medital Lab. Italiani Medici-! 18- 6-1957 | 12.631 i 19- 6-1959 
| nali - Pomezia {Roma} I 


199 Cortrophine Z flacone 2 co. da 20 UI (cat.) 


ditta Stab. Chimico Farm. 


rappresentata in Italia dalla 
dottor R. Ravasini, Roma, via 
H 


Ustilia, 15 
200 Estandron 20 compresse dalia Ia, 4- 2-1953 | 7.416 15-12-1962 
201! Xeosterori 209 compresse mg. 10 serie) Id. 11-12-1952 | 7.354 15-12-1962 
202. T.P.P. @rganon fiale 3x1 cc. da 10 mg. dI ca 18. 7-11-1953 {| 18.003 14-12-1962 
È : 21-10-1960 
203; Androlone flacone 10 cc. da mg. 150 (serie) . .|Orma Istituto Terapeutico Ro-! 12- 9-1960 { 13.740/1 | 27-12-1963 
mano, Roma, via dei Salenti.. 
ni n. 1 
204' Arsicalcina COMPIESSO >. LL. 0 08 00. Id. 10- 3-1945 78/bte | 27-12-1962 
22- 5-1956 . i 
205: Aurotrofin 10 supposte vee artalta le dard 14, 22-12-1960. | 17.929 27-12-1962 
Benur 8 compresse g. 0,05. ........ Id. 19-11-1955 | 10.651 | 27-12-1963 
Cronotestis 1 fiala x 3 co. dana A Ia, 23- 1-1960 i 16,207 | ATA2-14908 
08 Dertestis 5. flale dar 5. mg. (serie) . ...,., 1A, 1- 7-1063 | 6.018/B 27-12-1963 


{ 
NV. Organon - Oss (Olanda), | 28- 6-1962 |  4.724/B 14-12-1962 


1, 
i 


Supplementa ordinario a 
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ZZETTA UFFICIALE n. 40 
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| 


(344). 


Nialia dalla ditta Importex 
Chimici Farmac., Trieste, via 
Contî, 28 


| 


BE e 
È SPECIALITÀ MEDICINALI Lie. nero i 
È DITTA kE SEDE di di dichiarazione 
Di, scrie, catezorie e confezioni registrazione | registrazione | di rinuncia 
Ze | to 
a 7} 
209: Proestrina 20 compresse mg. 01°... +, .|Orma Istituto Terapeutico Ro-| 2- 7-1953 | 7.905 ‘27-12-1962 
i mano, Roma, via dei Salenti- 
! ni n. 1 
210j Timochin fiale 10x1 ce. (serie) . . 0.0... Id. 24- 3-1960 | 16.810/1 27-12-1962 
211| Sucrina Ravasini 20, 50 e 100 compresse . . . .{Stabilimenti Chimico Farmac.} 18- 4-1957 | 12.452 19-12-1962 
dott. R. Ravasini & C., Roma, | | 
via Ostilia, 15 I 
219| Biuntiber fiale 4x1 cc. da mo. 25.0. 0 + 4 + , Tibér S.p.A. Prod, Chim. Biol., | 29-11-1957 | 11.264 14-12-1962 
Roma, via P. Colletta, 5 
213) Destrolo 12 tavolette da g. 80.0... Id. 27-11-1951 | 5.606 27-12-1962 
214: Spasmobeta fiale GX2 ce. (cat) LL... Id. 18- 3-1960 | 2.601/A | 14-12-1962 
215) Spasmobeta 6 supposte (cat)... 4 Id. 18- 3-1960 |  2.601/B 14-12-1962. 
216/ Morrucal solido 24 discoili g. 5 (cat.). . . . .tFarmaceutici dott. Fontana;| 1-10-1949 688/A 27-12-1962 
ì : i Terni, via C. Battisti, 167 di i 
217; Morrucal fiale 10x10 ce. (serie forte). . 0... Id. + É 20- 5-1955 i 688/C. 27-12-1962 
218| Canfowilol. fiale 12Xx1 ce. 1° grado . . +... +TA.F.A. Attività Farmaceutiche! 25- 6-1958 | 6.129 1-12:-1962 
Aftini S.p.A., Torino, corso] 27-10-1959 ° 
Marconi, 20 © | 
219) Canfozilol fiale 12x1.ce.-20 grado (serie) . de. 1a. 25- 6-1958 | ‘6.129/1 1-12-1962 
È ù ° 27-10-1959 
.220! Canforilol fiale 12X1 co. 30 grado (serie) , + +... Id. 25-06-1958 | 6.129/2 1-12-1962 
È 27-10-1959 
221| Solarsina flacone gocce g. 20 (cat) . .... Ia. 22- 2-1950 | 2.980/A 1-12-1962 
- 5-12-1959 
999| Solarsina iodica flacone gocce g. 20 {cat.) . , , Id. 22- 2-1950 | 2.980;/C 1--12-1962 
i 5-12-1959 
293 Solarsina iodica flacone elisir g. 200 {cat.) Id. -29- 2-1950 | 2.980/D | 1-12-1962 
i 65-12-1959 
224| Solarsina iodica fiale 12x2 ce. (cat) . ... Id. 29- 2-1950 | 2.930/E 1-12-1962 
i 5-12-1959 
225 Solarsina valerianica fiacone gocce g. 20 {cat.) . Id. |22- 2-1950} 2.980/F 1-12-1962 
° ‘ 5-12-1959 
296] Solarsina valcrianica fiale 12x2 ce. (cat) . . Id. 929- 2-1950 | 2.930/G 1-12-1962 
5-12-1959 | 
: 2971 Solarsina stricnina flacone gocce g. 20 (cat.) . , Id. 22- 2-1950.| 2.980/H 1-12-1962 
i . 5-12-1959 
298) Solarsina stricnina fiale 18x2-cc. (cat.).-. . . Ia. 22- 2-1950| 2.980/I 1-12-1982 
5 65-12-1959 i 
229 Normotens Albo flacone gocce g. 20... . + .| Alfredo Bottino, Torino, via |13- 4-1950| 3.206 ‘ 18-12-1962 
Po, 40 10- 4-1959 
230| Normotens Albo 30 discoidi (cat)... .. +. Id. 18- 4-1950| 3.206/A | 18-12-1962 
, 10- 4-1959 
231| Roburalbo flacone sciroppo g. 165... +... Id. 20-12-1950 | 4.320 18-12-1962 
13-'3-1959 
232| Roburalbo 35 discoidi (cat). ./.w +... ra. 21- 8-1951 | 4:320/A_ | 18-12-1962 
13- 3-1959 e 
233 Icteryl fiale 6x5 cc. (cat) ++ 06 + +0. ++ + | AD. Delalande, Courbevoie -| 9 g-1955 | 10.086/A 22-11-1962 
Seine' {Francia}, rappresenta. 
ta’ în Italia dalla ditta Lab. 
e Torino, via Beau- 
lard, ° 
234Ì Stenol flacone sciroppo 180 g. .°. . . . + + .|Lab, Chim. Farm. San Giorgio] 19-10-1957 | 13.109 14-12-1962 
dr: sole i Torino, via V. Amedeo, 
235| Arterolo fiale 10x3 ce. mg. 20 (ca) . . +... «|Saper Lab Bioch. Farmacolo-| 5- 2-1960 |:16.201/A | 19-12-1962 
” gico, Torino, via Boccaccio 
| n. 31 
236) Cloramon 40 confetti, . ... ela Id. 20- 2-1957 | 12.266 ‘ 7-12-1962 
237 Herion fiale 6x2 COL ee ea Id. 14-10-1947. 857 4-12-1962 
238' Orchiormon fiale 4x1,1 co. da me. 5... .., Id. 14 6-1952 |. 6.619 7-12-1962 
‘239 Globina insulina A. B.1 fiala 5 ce. da 200 U, 1 fia-|A. 53. Insulin Ltd., Londra (In-| 2-9-1950| 3.809 29-11-1962 
la 5 cc: da 400-U. (serie) ghiltetva), rappresentata ini 


UMBERTO PETTINARI, direttore 


mne] 


RAFFAELE SANTI, gerente 


PREZZO L. 150 
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